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Seine Formeln, aus Versuchen bis zu 160° abgeleitet, enthalten Glieder bis zur dritten Potenz der Temperatur, davon sind in alien von ihm untersuchten Flussigkeiten — Alkohol, Aether, Chlorkohlenstoff, Schwefelkohlenstoff, Terpentinol — die Coefficienten der ersten und dritten Potenz positiv, dagegen findet sich der Coefficient der zweiten Potenz stets negativ, was wohl kein Zufall sein wird und darauf schliessen .Hesse, dass fiir cp als Function von t eine besondere Dar-stellung existirt, die, nach Potenzen von t entwickelt, wie etwa die
Function —7~T7' Glieder mit alternirendem Zeichen ergiebt. 0,  —|—  01
Ueber die Abhangigkeit der specifischen Warme der Flussigkeiten vom Druck sind unmittelbare Untersuchungen nicht bekannt (hoch-stens kommen die eben genannten von Him in Frage und die vor-erwahnten von de He en). Indessen hat G. Tammann versucht, diese Abhangigkeit rechnerisch zu ermitteln1). Nach Gleiehung 68) auf S. 88 des ersten Bandes dieses Werkes ist
Kann man die Grdsse rechts fur constante Temperatur als Function von p darstellen, so giebt die Integration cp als Function von p, deren Factoren dann noch Functionen von fr sein konnen und werden. Es ist dasselbe Verfahren, das nach Bd. I, S. 461, Witt-kowski zur Losung der entsprechenden Aufgabe fur G-ase ein-geschlagen hat. Tammann berechnet fiir Wasser aus den Beob-achtungen Amagat's (S. 34) fiir v als Function von & bei den verschiedenen Drucken bis 1000 Atmospharen qtiadratische Formeln
32v A + a& -\- &^2, es ist dann ^-^ = 21} und dieses 2Z> stellt er hier-
auf als Function des Druckes dar. Er findet, dass diese Function immer linear angenoinmen werden kann, also 21) =/ 4" gp; die Factoren f und g sind dann wiederum Functionen der Temperatur. So ergiebt sich ihin
fur   5°:    cp = c[ — (979 p — 0,303p2) 1Q-7, n    20°:    cp = c'i~- (620p — 0,170;p2) 10~7, n    50»:    cp = Ci— (522 jp — 0,154jp2) 10~7. Die GI bedeuten die specifische Warme bei Atmospharendruck und der jeweiligen   Temperatur.      Die  Factoren  werden   mit wachsender Temperatur  stetig kleiner, jedoch jedeufalls  nicht proportional einer linearen Function.   Zunachst fallt die specifische Warme mit wachsen-dem Druck und erreicbt ein Minimum bei  1600,   1820, 1792 Atmospharen, dann steigt sie.    Wie weit  man  die Gleichungen fortsetzen darf, lasst sich nicht sagen.
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